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Elektroenergetikanın müxtəlif sahələrini əhatə edən bu lüğətə 6700- 
dən çox ən zəruri termin daxil edilmişdir. 

Terminlər lüğətdə ardıcıl olaraq rus, azərbaycan və ingilis dillərində 
verilmişdir. 

Lüğətdə termin göstəricilərinin (azərbaycanca və ingiliscə) olması tər¬ 
cümə zamanı lazım olan termini müxtəlif dillərdə asanlıqla tapmağa im¬ 
kan verir. 

Lüğət elektroenergetika, avtomatika, radioelektronika sahələrində ça¬ 
lışan mütəxəssislər, tərcüməçilər, habelə müəllimlər və tələbələr üçün 
nəzərdə tutulmuşdur. 
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